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PART III 
Notifications by Heads of Departments 
Agriculture Development and Farmers 

Welfare Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
- അടങ്കൽ തുകയും 


നമ്പർ എ . ഇ .( 3) 581 ഇ / 2014 . 


2017 ഡിസംബർ 6. 


Electrification of Pump House and 
Providing Starter Panel for 50 HP 
Motor Pump Set (Stage No . I) at Seed 
Garden Complex, Munderi, Malappuram 
- 2 , 00 ,000 


5 ,000 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് 
എക് സികട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് 10 -1- 2018- ന് വൈകുന്നേരം 2.30 മണി വരെ 
അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്ന് സീൽ ചെയ്ത് മത്സര 
സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . അന്നേ 
ദിവസം വൈകു ന്നേരം 3 മണിക്ക് ക്യഷി അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാ റു കാ രുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതും ഏറ്റവും 
കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ കരാറുകാരന് ദർഘാസ് 
വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്. 


Electrification of Pump House No. I 
and Providing Starter Panel for 40 HP 
Motor Pump Set (Stage No. II ) at Seed 
Garden Complex, Munderi, Malappuram - 
- 1, 99,000 


5 , 000 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 500 + 12 % ജി . എസ്. ടി. 


Gaz. No. 1/2018 /DTP (Agriculture ). 
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പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 

ദർഘാസ് ഫോറവും മറ്റു വിശദ വിവരങ്ങളും കൃഷി 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ 
നിന്നും 10 - 1- 2018 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ഓഫീസ് സമയങ്ങളിൽ 
എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും പണം അടച്ച് രേഖാമൂലം 
ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. കരാറുകാർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് 
ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈസൻസിംഗ് ബോർഡ് ലൈസൻസുള്ള 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ 
കരാറുകാരിൽ നിന്നുമാത്രമേ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 
അംഗീകൃത കരാറുകാർ അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡുകൾ 
കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കരാറുകാർ 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറുവാൻ പാടുള്ളതല്ല . 
നിശ്ചിത സമയത്തിനു ശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ ആവശ്യമായ 
നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതോ ആയ എല്ലാ ദർഘാസുകളും 


നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. മറ്റു സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ 
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും 
ബാധകമാണ്. 
-- യാതൊരു കാര ണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസ് 
നിരസിക്കാനുള്ള അധികാരം കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഓരോ ദർഘാസിനുമൊപ്പം 
- 2 0 0 - ന്റെ മു ദ ര ത ത ത്തിൽ ( പാ ഥ മിക ഉ ട വ ടി 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

- ( ഒപ്പ്) 
ആനക്കയം പി . ഒ., 

അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
മലപ്പുറം. 

എഞ്ചിനീയർ (കൃഷി). 
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